TOMASZ OTFINOWSKI 


c. k. Dyrektor Zakładu karnego w Wiśniczu, 


przeżywszy lat 53 po krótkiej lecz dolegliwej chorobie opatrzony śś. 
Sakramentami przeniósł się dnia 24. Stycznia b. r. do wieczności. 
W smutku pogrążona rodzina zaprasza publiczność na obrząd po- 


grzebowy, który się odbędzie w Sobotę 29. b. m. o godzinie 10 rano. 


Wiśnicz, dnia 27. Stycznia 1876 r. 


Drukiew W. PISZA w Bochni. 


